u 


areca de dosa 
JÓZEF 


ZAPKIEWICZ 


emer. prof. Gimn. i Liceum Handlowego w Wieliczce 


przeżywszy lat 59, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zmarł dnia 19 lipca 1957 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła parafialnego w Wieliczce do grobowca rodzinnego nastąpi 
w niedzielę dnia 21 bm. o godzinie 16'°°, na który-to smutny obrzęd Krewnych i Znajomych. 
pogrążeni w głębokim żąlu zapraszają: 

żona, dzieci i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


| odprawione zostanie we wtorek dnia 23 bm. o godz. 7 rano w kościele parafialnym w Wieliczce 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 
„FUNU S“ 
K. Gamonia 
Wieliczka, ul, Bohaterów Warszawy 13, Tel. 76 
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